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Alphabetisches Sachverzeichnis.
Kritisches Druckverhaitnis bei der Ausstromung 310., 322.
Kritischer Zustand, der Dampfe 269.
JLavalschc Diisen 327.
bei erhohtem Gegendruck 333
bei wechselndem Anfangsdruck 333.
graphische Berechnung 391. Leitungswiderstand    (s.    Rohrlei-
tungen).
Leuchtgas 34. Losungen 518.
von Gasen 522. Losungswarme 531.
in verschied. Aggregatzustanden 533. Luft 27. Luftballon 14 Luf tiiberschuB in Feuergasen 45.
Manometer 7. Mariottesches Gesetz 10. MaBsysteme 3, 178. Misehungsdruck 86. Mischungstemperatur SB. Mol 22. Molekiil 20. Molekulargewicht 20.
Tabelle 23.
mittleres 18. Molekularwarme 56, 57.
von mehratom. Gasen 60.
von Mischungen 66.
von Feuergasen 71.
Hicht umkehrbare Vorgange 503. Einzelfalle 508.
Entropie und Energie der 509, 514. mit Temperatursturz 510. mit gestortem Gleichgew. 511.
Ole 2.
Olmotoren n. Diesel 163. Osmotischer Druck 519.
Partialdruck in Mischungen 24.
in feuchter Luft 29. Perpetuum mobile zweiter Art 192. Poissonsches Gesetz 113. Polytropische Zustandsanderung
120. Psychrometer 29, 264.
Rauchgasanalyse 45. Rauchgasvolumen 40, 42, 47. Raoultsches Gesetz fur Losungen
529. Reaktion 439.
Reaktionsdruck strom. Gase 4^9. Reaktionsrad, reines 443, 445. Reaktionsturbine 448. Reynoldsche Zahl 368. Rektifikation 545. Rohrlcitungen 363.
glatte Rohre 367.
rauhe Rohre 372, 375.
Widerstandswerte 369.
Dampfleitungen 374.
Ausgleichrohre 376.
Potenzformeln 377.
Leitungsberechnung 379.
Sehr lange Leitungen 381.
Schallgeschwindigkeit 305, 325. Schweflig-Saure-Dampfe 267.
Kalteerzeugung mit 462.
Dampftabelle 554. Siedepunkte 198.
von Mischungen 541. Spezifisches Gewicht 3.
der Gase 12.
Tabelle f. Gase 23.
und Molekulargewicht 22.
der Gasgemische 18.
der feuchten Luft 30.
des gesatt. Wasserdampfs 206. n   iiberhitzten     «          224.
Spezifisches Volumen 3. Spezifische Warme 51.
fester und fliiss. Korper 52.
Abhangigkeit v. Temperatur 52, 57.
mittlere und wahre 53.
der Gase 55.
der Gasmischungen 66.
Verhaltnis cplcv 58.
fur Feuergase 68, 74.
der gasart. Kohlensaure 60.
des gasart. Wasserdampfs 62.
der rnehratomigen Gase 63.
des iiberhitzten Wasserdampfs 64. Staurohr 293. Strahlablenkung 359. Stromende Bewegung 287.
mit kleinen tTberdriicken 291.
mit beliebigen XJberdriicken 298.
mit Widerstanden 383. Stromlinienbewegung 294.
Taupunkt 32. Teildruck 24. Temperatur 49.
Messung 8.
Einheiten 9.
absolute 12, 195.
sehr tiefe 197. !      Fixpunkte 198. Thermometer 8, 51.17,0	55,0	9,62	103,9	565,7	620,6
